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Notas del Editor: 


Iniciamos este boletin para complementar los resultados obtenidos por la creación de la Comisión estrellas Variables del 
C.O.D.E. — LIADA (C.E.V.), reflotando los trabajos realizados en el campo de las estrellas variables desde hace varios años 
en estas prestigiosas instituciones . La idea es publicar trabajos sobre todo observacionales en el área mencionada por los 
señores Astrónomos aficionados y profesionales que deseen hacer conocer sus trabajos en este boletín. Comenzamos 
ésta tarea, esperemos que sea de su agrado. 


Prof. Daniel José Mendicini. CODE - LIADA 


Creación de la Comisión de Estrellas Variables: Se realizó en su oportunidad una charla con el objeto de 
enseñar todo lo relacionado al estudio de las estrellas variables. Dicha presentación se efectuó en el marco del Ciclo de 
Charlas LIADA y como resultado se crearon grupos con gente capacitara y principiante en el área. Además se conformó 
una página con información completa a disposición del Aficionado a la observación de estas estrellas. También se solidificó 
un plan de observación según criterios específicos de Observación. 
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Luego se conformó un ciclo de charlas de los días viernes a la noche donde se realizaron las siguientes charlas: fotometria 
con IRIS a cargo del Prof. Daniel José Mendicini, Uso del software MAXIM DL a cargo del Sr. Babino Sergio y también se 
realizó una charla sobre el uso del software fotométrico FOTODIF, a cargo del Sr. Damian Scotta. Para futuros encuentros 
se efectuará charlas sobre las características de distintos tipos de estrellas variables. El próximo evento será realizará el 
próximo viernes 30 de julio del corriente. 
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Prof. Daniel José Mendicini. CODE - LIADA 


Taller de Iniciación observación estrellas variables: 


Se realizó además el día viernes 16 de julio del corriente un taller de iniciación en la observación de estas 


estrellas a un grupo de entusiastas y aficionados de Guatemala con la creación de un grupo para futuros trabajos 
astronómicos. 
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Prof. Daniel José Mendicini. CODE - LIADA 
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Fotometría de la estrella variable RV Cen: 
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La imagen anterior muestra el campo captado por la cámara/reductor/telescopio (Sbig Stf8300M/0,63/Celestron CPC800) 
con RV Cen en el centro, 106 que es la estrella de comparación y 105 que es la de referencia, con los números de catálogo 
Tycho. 


Esta imagen es a una composición Lrgb hecha con la rueda de filtros de la 8300 pero la fotometría fue hecha sobre las 40 
imágenes del canal con el filtro verde. 


La fecha de las tomas está indicadas abajo a la izquierda de la foto y la hora UT corresponde al primer fit verde. 


La exposición fue de 11 segundos de duración o sea dentro del rango indicado por Aavso de por lo menos 10 segundos y 
en ningún caso menos de 3. 


El programa usado para medir es Maxim DL 6,27 con la función de fotometría. Maxlm luego de calibrar las imágenes con 
daks ,flats y bias, previamente capturados, puede medir los originales por diferentes criterios y descartar los que no 
cumplan las condiciones pero en este caso usé los 40 originales, a continuación los alinea tomando las estrellas como 
referencia y luego elijo y marco las estrellas a trabajar y adapto los círculos fotométricos como mejor convenga. 


Por último, Maxim hace las medidas y me presenta una curva y los datos en formato csv. Entre esos datos que se pueden 
exportar está la magnitud medida sobre la estrella objetivo, luego resta promediar con Excel los 40 valores. 


El valor de la magnitud reportado por esta medida es de 8,451.La imagen de arriba muestra un recuadro insertado que es 
una ampliación de Rv Cen: 





Se pueden notar dos estrellas casi ocultas en el brillo de Rv por su cercanía y fue inevitable que entrara parte de su luz 
en el círculo de apertura. 


Abajo las estrellas identificadas: 





Ambas estrellas son magnitud en torno a 15. 


Medidas tomadas por Sergio Babino perteneciente a la Sociedad Astronómica Octante (SAO) de Montevideo, Uruguay. 
SAO es una asociación con personería jurídica dedicada a la astronomía aficionada desde 1987, que cuenta en el predio 
de Los Molinos con un observatorio con doble cúpula, en este momento en proceso de renovación. 


Sergio Babino 


Estrellas Variables interesantes de seguir 


Prof. Dr. Raúl R. Podestá 
Director Curso LIADA — CODE — Nova Persei Il — AAVSO — UNaF (Universidad Nacional de Formosa) 


Una clásica Cefeida: W Sagitario (SAO 186237) 


Observatorio Nova Persei ll 
Formosa - Argentina 





En la imagen se observa W Sgr y algunas estrellas que se usan de comparación para obtener su brillo en función del tiempo. 
En la misma imagen se observa también a X Sgr otra estrella variable del tipo Cefeida, ambas son de períodos cortos. 


Características 


Constelación: Sagitario 

Ascensión Recta:18 h 05 min 01.22409 s 
Declinación: -29º 34” 48.32" 

Distancia: 409 pc 

Tipo de Variabilidad: DCEP 

Tipo Espectral: F4 — G2lb 

Rango de Variabilidad: 4.28 — 5.10 V 
Período: 7.594984 d 


Curva de luz característica de W Sgr - mag. Visual vs Tiempo 





Análisis 


En el gráfico de observa un rápido aumento del brillo de la estrella hasta que llega al brillo máximo (pendiente cero) luego 
el descenso es más lento, o sea en aumento una pendiente positiva pronunciada mientras en el descenso del brillo una 
pendiente negativa más suave hasta que llega a pendiente igual a cero y comienza de nuevo el ciclo, entre el máximo y el 
mínimo tenemos el punto de inflexión (punto donde se cambia de concavidad o curvatura). 


Observación: Esta estrella es muy interesante para hacer su observación con prismáticos por ejemplo 7X50 o 10X50, idem 
aconsejo para X Sgr. 


Estrellas interesantes de observar en Orión 





KX Ori: su localización 





KX Ori y algunas estrellas de comparación 


Curva de Luz de KX Ori (SAO 132302) obtenida desde el Observatorio Nova Persei ll 


Light curve of KX Ori 
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Características 


Constelación: Orión 

Ascensión Recta: 05h 35min 04,78 s 

Declinación: -04% 43' 54,6” 

Distancia: 460 pc (aproximadamente) 

Tipo de Variabilidad: INA (variables irregulares nebulosas, propias de regiones de formación estelar) 
Tipo Espectral: B3V 

Rango de Variabilidad: 6.9 — 8.1 


Análisis 


Se observa la irregularidad en curva obtenida, muy interesante para encontrar una función que represente la 
variabilidad en función del tiempo, ahora bien, esa función seria representante de un intervalo de tiempo 
solamente. 


Observación: Para observar esta estrella variable es conveniente disponer de un telescopio refractor como 
mínimo 400mm/70mm o un reflector como mínimo 650mm/130mm. Las observaciones es conveniente 
realizarlas una por semana aproximadamente. 


Estrelas Variáveis do Tipo Cataclísmicas (CVs) Carlos Adib - REA AAVSO (Brasil) 
- Um Bom Alvo para Monitoração Astronômica - 


Dentre os diversos tipos de estrelas variáveis apropriadas para observação através de binóculos e/ou telescópios 
ou por meio fotográfico, eu consider que esse tipo (as Cataclísmicas) deva ser um bom alvo para 
monitoramento constante. 


São estrelas que tem um comportamento bastante irregular, ou seja, a mudança de um estado de brilho para 
outro, é completamente imprevisível. Há um grupo dessas estrelas que - em seu estado normal - 
permanecem em baixo ou baixissimo brilho e, sem qualquer aviso, passam a aumentar de brilho de 5 ou mais 
magnitudes em questão de dias ou mesmo de horas. É o caso das estrelas T Pyx e U Sco. Há outro grupo de 
estrelas que agem de maneira inversa. Em seu estado normal são brilhantes e, sem qualquer aviso, passam a 
decair de brilho em 5 ou mais magnitudes em questão de dias ou horas. Este é o caso das estrelas V854 Cen e 
RY Sgr. Em ambos os casos, depois de passarem um certo tempo no estado “não-normal”, voltam a sofrer 
mudanças de brilho indo permanecer no seu estado normal. E assim o ciclo se repete. 


Portanto, é importante que seja feito o monitoramento constante dessas estrelas; pois são nessas ocasiões 
(súbito aumento ou decréscimo de brilho) que o alarme é dado à comunidade astronômica para que possam 
apontar seus poderosos telescópios instalados nas altas montanhas, ou em satélites artificiais, para a estrela 
a fim de coletar e examinar a radiação emitida através de sofisticados instrumentos eletrônicos. 


Na tabela do anexo estão algumas estrelas desse tipo que podem (ou devem) ser monitoradas constantemente. 
Nessa lista coloquei apenas as estrelas posicionadas entre o equador celeste e o polo sul celeste, ou seja, aquelas 
com Declinação negativa. Esta tabela foi obtida dos arquivos da AAVSO (American Association of Variable Stars 
Observers). Na tabela eu coloquei apenas as estrelas que atingem (no seu máximo) a mag. 11 ou brilho 
superior. 


Sitio para Traducción: https://translate.google.com.ar/?hl=es-419 
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Alertas variables CODE —LIADA: 


AV & 16: 20 Julio 2021 Pro-Am Professional-Amateur 


Evento : V627Peg: Se solicita fotometria y espectroscopia 

El Dr. Christian Knigge (Universidad de Southampton) ha solicitado la ayuda de los observadores de AAVSO 
para obtener fotometria y espectroscopia de la variable cataclismica V627 Peg de tipo WZ Sge, que está en 
erupción. El escribe: “Alentamos a los observadores a que se incorporen a este sistema lo antes posible y 
obtengan la mejor cobertura posible. Dado que es tan brillante, de alta cadencia, la obtención de 
imágenes multibanda debería ser posible para al menos algunos de los observadores, y eso seria 
fantástico. Estamos interesados en la evolución del color ".Los filtros Y y B tienen la máxima prioridad, en 


ese orden. Las observaciones sin filtrar reducidas a un punto cero Y (CV) y las observaciones DSLR también 
son bienvenidas. Las observaciones visuales son bienvenidas para complementar la curva de luz. Seria 
ideal además monitorear el sistema espectroscópicamente; esperamos ver una evolución allí dominada 
por la linea de absorción a dominada por la linea de emisión y, nuevamente, nos encantaria saber si esa 
transición y cómo lo hizo. se conecta a otras transiciones en otras longitudes de onda. Continúe 
observando V627 Peg durante al menos 30 dias después de que haya vuelto al minimo. Coordenadas 
(2000.0): RA 21 38 06.63 Decl. +26 19 56.0 (de la pagina VSX para V627 Peg. Envie sus observaciones: 
envie sus observaciones con el nombre W627 PEG a la Base de datos internacional de AAWSO o la Base de 
datos de espectroscopia de AAWSO, según corresponda. 





Contribuciones fotométricas realizadas: 


Se realizaron observaciones fotométricas según el plan de observación de estrellas variables del CODE. Se 
pueden visualizar dichos aportes en la planilla continua de observaciones en el siguiente link: 
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